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19109ӯа 4ШЯ1ИНГОПЭИ — ЗИІКИац ац тэн ҰШҰИаяІуи 
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иодэиЕе4 уианяаивииэуеи э әлейАдоіоф иоволеи иги эяанио ‘зячиех ‘элеил9 
нонжэЕ@эв ен хедкиииовуе ха я волэнинеаоиэ4и хонАрид иовохидмт 
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1910924 ӘИНӘҺЕНҒЕН 
:19109Р4 эинезонзииен 
: (онпе дли хитәтойн ‘109 
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ИМИЯ ЯОЯІОИ!ІГ хянноипумаофФни КҮ 
ЯОПУИазіІУМ ИИНУЖАЗҮО? О 
АЧОТЯУ УАЕМУЦ 
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Постоянное напряжение с выхода регулятора, превышаюшее 


верхний предел входного напряжения, преобразуется инверто- 
ром 2 в напряжение прямоугольной формы частотой 20 кГц, 


которое через выходной трансформатор Т2, осуществляющий 
гальваническую развязку в силовой цепи, поступает на выпря-- 
митель и далее через двухзвенный сглаживающий фильтр З - 
на выход конвертера. Инвертор 2 содержит устройства запус- 
ка и защиты от перегрузок по току и напряжению. Устройство 
управления 4 получает питание и синхронизируется от инвер- 


тора 2, 


Разработан ряд стабилизирующих конвертеров с различными 
входными и выходными напряжениями. Конвертеры отличаются 
номиналами элементов схемы и моточными данными выходного 
трансформатора. 


Техническая характеристика 


Входные напряжения постоянного тока, В 24+10%, 60+10% 
Выходные напряжения постоянного тока, В о! 54. 24 
Быходная мощность, Вт а.с ау ЗО 

Пульсация на. выходе» мВ уу...’ 20 

Шене более а ьа бери Б 

Диапазон рабочих температур, ОС. .... -10 ... +50: 
Габаритные размеры, мм... ....... 180х120х90. 


Особенностью стабилизирующего конвертера является после- 
довательное соединение импульсного регулятора, повышающего 


напряжение, и самовозбуждающегося нестабилизирующего ин- 


вертора, благодаря чему в устройстве сочетаются положитель- 
ные качества однотактных и двухтактных схем, достигается 
высокий КПД, отсутствуют перенапряжения на выходе при про- 
бое регулирующих транзисторов регулятора и инвертора. 

По сравнению с отечественными аналогами ~ однотактными 
стабилизирующими преобразователями напряжения с выходной 
мощностью 15 Вт ~ стабилизирующий конвертер имеет в 1,4 ра-- 
за меньший объем и в 2 раза меньшую стоимость (при заме- 
не одним устройством двух аналогов), 

Экономический эффект от внедрения 100 устройств вламон 
200 аналогов 25,0 тыс. руб. 

Изготовлены и испытаны лабораторные и конструктивные 
макеты, | 

Изделие не поставляется, 

Имеется электрическая принципиальная схема 109 Э 0012 


и комплект конструкторской документации 641-Э-28 
(А- 1/2916). 


Разработка прошла госрегистрацию и учет (УЗ35073). 
Адрес для запроса документации и справок: 113209, 
Москва, М-209, ЦООНТИ “ЭКОС”. 


Уповлетворение заявок на техническую документацию про-- 
изводится до 31.12.6038 г. 


Инженеры: Ю.П. Борисенко, Н.С. Ковалев, Л.В. Зверев 
Дата поступления материала на издание 15.03,83 г. 


Материал рекомендован к изданию секцией Межотраслевого 
экспертного совета. 


К сведению рэботников служб НТИ 


В соответствии с действующими положениями ИЛ ВИМИ 
рассылаются во все центральные отраслевые, республикан- 
ские и межотраслевые территориальные органы научно- 
технической информации дла анализа опубликованных до- 
стижений, размножения и рассылки обслуживземым пред- 
приятиям с учетом их тематических интересов. За копия- 
ми ИЛ следует обращаться в соответствующий республи- 
канский или межотраслевой территориальный орган НТИ. 

Заявки на техническую документацию по достижениям, 
опубликованным в ИЛ ВИМИ, необходимо направлять в 
1 экземпляре только в адрес организации, указанной в 
ИЛ для запроса документации и справок. 
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Серия илимп-12-12 


УДК 621.395.3 


ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ ОБЩЕГО 


ПРИМЕНЕНИЯ ТАН-76 


_ ` Предназначен для работы в качестве абонентского аппарата в сетях 
’ телефонных станций АТС и ЦБ РТС при температуре от минус 10 до 
плюс 450С и относительной влажности воздуха 90 + 3% при температуре 
250С. Имеет современную форму с микротелефоном новой, оригиналь- 
ной конструкции пенального типа. 


| | Техническая характеристика 
Слоговая разборчивость при шуме в помещении 


О дЬ, %, не менее а о = 80 
Уровень громкости звонка, дБ, не менее . . . 70 | 
Габаритные размеры, мм . . . . .... с. 215х165х85 | 


от пан ОТТ УИ ни 5 


